


الكفاءة القاعدية : اقتراح حلول عقلانية مبنية على أسس علمية من أجل المحافظة على الصحة على ضوء 
المعلومات المتعلقة بدور كل من النظام العصبي والهرموني في التنظيم الوظيفي للعضوية. 

مجال التعلمي 1: اليات التنظيم على مستوى العضوية. 

الوحدة التعلمية 3 : التنسيق العصبي الهرموني. 

الأداء 2: تأثير عصبونات تحت السرير البصري على الإفرازات المبيضية. 

المشكلة: ماهو الجهاز المتحكم في نشاط الغدة النخامية؟ 

الغدة النخامية (1200ع 01001162196 ) غدة تقع في تجويف عظمي في جمجمة الإنسان لها 3 فصوص الفص 
الأمامي والفص الخلفي والفص الأوسط. يقوم الفص الامامي بإفراز هرمونات مثل الهرمون المنبه 

للجريب (1511) والهرمون اللوتيئيني (1.11). 





إقترح فرضية حول التحكم العصبي في نشاط الفص الأمامي للغدة النخامية. 
الفرضية: 
المصادقة على صحة الفرضية المقترحة: 

العلاقة الوظيفية بين تحت السرير البصري والغدة النخامية: 

الوثيقة 5 ص 212 من كتاب ج م ع 

إشرح العلاقة بين عصبونات تحت السرير البصري و الغدة النخامية. 

الشرح: 
يتصل جحت السرير اليبصري المكون من عصبونات بالعدة النخامية عن طريق السويقة النخاميك 
المكونتين من شعيرات دموية حيث فى مستوى عصيونات تحث السرير البصري يتركب R۸4‏ 1ن6 
في الجسم الخلوي وينقل في الحور الأسطواني إلى التفرعات النهائية حيث يحرر في الدم عبر 
الشعيرات الدموية للسويقة النحاميك 2 ْ إلى الفقص الا مامي للعدة التحامية حيتت يحفز الخلايا 
المفرزة LH ۳ FSH‏ يحرر أيضا فی الدم. 








يكاكر_ تشاط العدة التكاسيهك يتشاط تحت السشر ير اليصر_ ج 
حت طر یی سادة تد حے 83 #لصسته اللحبىي تقر_ر_ ھا اتتهايافت 


إستخراج الطبيعة الدفقية للإفرازات تحت السريرية- النخامية: 
تجربة: أجريت التجربة على أنثى الماكاك مخربة الغدة تحت السريرية (المنطقة الخلفية لتحت السرير 
البصري)» إذ تم حقن القردة بهرمون 6,۸8» حيث يكون الحقن أحيانا بصورة مستمرة» و أحيانا أخرى 
ريه دفقية لخد لني ل و تم معايرة نسبة الهرمونات النخامية في الدم. 
حلل ل هذه hn‏ 
تحليل النتائج: 
تمثل الوثيقة تأثير حقن 001511 بعد تخريب إنتقائي لمنطقة تحت السرير البصري 
يؤدي الحقن المستمر لهرمون 0621511 إلى انخفاض كبير في إفراز الهرمونات النخامية (1511 و 1].])» 
ببنما يؤدي الحقن الدفقي لهرمون 0111© إلى ارتفاع إفراز الهرمونات النخامية. 
اس اج 
- الإفراز الدفقي لهرمون 8 6R‏ ضروري لتحريض الغدة النخامية على إفراز هرموناتها (1513 و ). 
2 يخضح تت اط التصحقت. تسد االسمر ير ج اتتكخاسي 








مخطط يمثل آلية التحكم في نشاط المناسل (المبيضين). 


التنسيق العصبي الهرموني في تنظيم الإفرازات المبيضية 
المشكلة 2: كيف يتم التحكم في إفراز الهرمون العصبي 001+11؟ 
إليك الوثيقة التالية قدم تحليلا لمنحنييات هذه الوثيقة 
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MNMeurones hypothalamiques‏ ال يا 
et neurosêcrêtions chez une‏ 
guenon Rhêsus.‏ 
Ctr tê êlectriqie des neurones‏ .وه 
كد كناو أ كج هك try peot ua‏ 
b. Sêcerêtion de GnRH par les peuroves‏ 
لا اومن try pothalarmuiques secrêteurs de‏ 
LH.‏ 1122 ددا Cc. Sêcrêtion de ١“‏ 





التحليل: 

(3) تواتر كمونات العمل لعصبونات تحت السرير البصري بدلالة الزمن. 

( ط ) إفراز هرمون ۸3م من طرف عصبونات تحت السرير البصري بدلالة الزمن. 

(© ) إفراز هرمون 1,81 بدلالة الزمن. 

من خلال الوثيقة يلاحظ أنه كلما زاد تواتر كمونات العمل لعصبونات تحت السرير البصري زاد إفراز 
هرمون 62111 نفس الملاحظة فيما يخص إفراز هرمون 1[ الذي يزداد إفرازه أيضا. والعكس صحيح في 
حالة تناقص تواتر كمونات العمل على مستوى عصبونات ت س ب . 

الإستنتاج: ترسل عصبونات تحت السرير البصري كمونات عمل بصورة مستمرة تعمل على تحفيز الإفراز 
الدفقي لهرمون 051211 الذي ينتقل في الدم ويحفز الفص الأمامي للغدة النخامية على إفراز هرمون 14 
الخلاصة: 

تو حن الساحتقك الو |ظيقية یس د السير مر اليصيدر ج و 
متحدة فلكت هة حن حر بت يدعت ال#قحصميية اتلس حاو ۾ _ 
مستوى المر كر اتسصيي ء كحت اتسر ير اليصر ع .زر 

کے 1٤۸وت‏ من طرق النهايا 1 


عسوم 


ات ك اأص ك وتتقل حن طريق الور يد اكمابي الشخاسي ائ 
القص اللأصاصي للخدة التخاصية ايت تو کو کے الايا 
السقر :_5 للسمكير_ ادكه الخديةر 2 509 1 FSH.‏ ) و هذا ما بیت 
الكتسيق التحصيي. ‏ اتلهير سو تي تتكد , و ختيقة الستاسل 
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تحرير GıRh‏ © من طرف 
العضيبونات خت السريرية 


السويقة التخامية 


الايا المغررة تا 1151 


بنية و ألية عمل المعقد تحت 
السريري . النخامي 





الأستاذ : وصيفي ع الرحمان 





